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सिंचाई विभाग 


दिनांक 17 मई 2006 


क्रमांक 5425/ 240/ 1- एल0. - जैसा कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि . सरकार द्वारा , सरकारी खर्च 
पर, सार्वजनिक प्रयोजना अर्थात् गढ़ी बोहर सब लिंक ड्रेन बुर्जी 0 से 5000 तक है । गांव गढ़ी बोहर , तहसील व जिला रोहतक के निर्माण हेतु 
अपेक्षित है । 


. 


यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि उपरलिखित कार्य के लिए आवश्यक है ! यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 
की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्ववत धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों, 
अधिकारियों को उनके सेवकों व कर्मचारियों के सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा धारा द्वारा अपेक्षित या 
अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिग्रहण के विरुद्ध एतराज हो इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन के अन्दर जिला राजस्व अधिकारी 
एवं भूमि अर्जन अधिकारी, सिंचाई विभाग, रोहतक के समक्ष लिखित एतराज दाखिल कर सकता है । 


जमीन का नक्शा कार्यकारी अभियन्ता , रोहतक जल सेवाएं मण्डल, रोहतक व जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी , 
सिंचाई विभाग , रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


। 


विनिर्देशन 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


दिशा, मुरब्बा व किला नं ० 


क्षेत्र 
एकड़ों में . 


म . 


1 


2 


3 


4 


6 ... 


एक भूमि की पट्टी जोकि 5000 फुट लम्बाई में व 
चौड़ाई में परिवर्तनीय है और निम्नलिखित मुरब्बा नं ० व 
किला नं ० से गुजरती है । 


रोहतक 


रोहतक 


गढ़ी बोहर 


135/1 


3.56 एकड़ 


253 


5 


254 


1,2,3,4,5 


255 


1 , 10, 11, 20 , 21 


258 


1 , 10, 11, 20, 211 


290 


1,10,11,20,21 


293 


1 , 10 , 11 , 20, 21 


गैर मुमकिन नं 0 557 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


एस० के ० आश्री. 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 
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IRRIGATION DEPARTMENT 


The 17th May, 2006 


No. 5425 /240 / 1 - L. - Whereas , the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by 
the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, constructing Garhi Bohar Sub link drain from 
RD 0 10 5000 out falling into Garhi Bohar link drain at RD 8100 in Villages Garhi Bohar in Tehsil and District 
Rohtak . It is hereby notified that the land in the locality mentioned below is required for the above purpose . 
This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of all to 
whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorise the 
officers of the Public Works Department, Irrigation Branch , Haryana with their servants and workmen for the time 
being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or 
permitted by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 
period of thirty days of publishing of this notification , file objection in writing before the District Revenue Officer 
cum -Land Acquisition Officer, Irrigation Department,Rohtak . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Executive Engineer, Rohtak Water Services Division , 
Rohtak and District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Officer, Irrigation Department, Rohtak on any 
working day. 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 

No. 


Area in 
Acres 


Direction /Boundary /Khasra Number / 

Killa Number 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 5000 in length and 
strip 16.50 and 11.0 in width passing through 
the rectangle numbers as below : 


Rohtak 


Rohtak 


Garhi Bohar 135/1 3.56 Acres 


253 


5 


254 


1, 2 , 3 , 4 , 5 


255 


1, 10 , 11 , 20 , 21 
1, 10 , 11, 20 , 21 


258 


290 


1 , 10 , 11, 20 , 21 


293 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


Gair mumkin number 557 


Generally lying in the direction from West to 
East and North to South as demarcated at site 
and shown in the Index Plan . 


By order of the Governor of Haryana. 


S. K. ASHRI, 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Rohtak . 


